revisions 
| DET. |QTY. | DESCRIPTION | MATERIAL || PLATING _| | SYM | DESCRIPTION FEY >| DATE | APPR| 
Pat at cap TEXAN == ~ pb IREDRAWN FROM REV GIN CAD era cll 
|p 2 {| 1 | WASHER | LEXAN |---| IPE eae | TEE 
| Sf 1 | WASHER | LEXAN | =-— 
Pp 4 of 2} ut CT BRASS | GOLD 
| S| 4 | Lock WASHER] BRASS | GOLD 
| 6 {| 1 | sopy {| BRASS | GOLD 
| 7* | 1 | INSERT. | BRASS | GOLD 
| 8 | 1 | FLAT WASHER] BRASS | GOLD 
| 9* | i | RING STAINLESS STEEL] PSVT__| 


*NOT SHOWN ee 
360 
1344 
1395 
1375 


RECOMMENDED 
MOUNTING HOLE 


1/16 TO 13/62 


| TABLE 1 
PANEL THICKNESS TABLE 1 


6-32 UNC-—2A THD 


| 1517-108] BROWN | 
| 1517-112| VIOLET | 
| 1517-113| GRAY | 


MATERIAL: = SEE BOM FINISH: SEE BOM 
SESE [ME Si7 se feeetor 


5—WAY BINDING POST Electronic Connectors and Hardware 
632 Arch Street, Meadville, Pa. 16335 
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APPROVED: = T. LORD DATE: 6/15/04 KB 1517 D | 


